Mursi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı 

Taşova ilçesinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve 
mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını 
kaybeden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. 


Merkez çarşı camiinde öğle namazına müteakiben ilçe 
Müftüsü Harun Yılmaz tarafından kılınan cenaze namazı 
sonrası Muhammet Mursi için dua edildi. 


Cenaze namazına Kaymakam Talha Altuntaş, Belediye Başkanı 
Bayram Öztürk ve vatandaşlar katıldı. 


